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Hierbij bied ik u een rapport aan van het RIVM, waarin het RIVM de 
resultaten geeft van de metingen van de stralingsbelasting door radon en 
thoron in meer dan 2500 woningen 1 . De resultaten van het 
RIVM-onderzoek zijn een herbevestiging van eerder onderzoek, dat de 
gemiddelde concentratie radon in woningen in Nederland ongeveer een 
derde bedraagt van de gemiddelde radonconcentratie in de wereld. 

Bijgevoegd is tevens een brief aan mij van de directeur van de Autoriteit 
voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met een 
uitgebreide reactie op dit rapport en enkele beleidsadviezen 2 . Ik onder¬ 
schrijf het advies van de ANVS met als kern om: 

1. Het huidige beleid te continueren 

2. Het convenant met VNO NCW niet te verlengen omdat er geen 
noodzaak toe is 

3. Een beperkt nationaal radon-actieplan voor woningen op te stellen in 
verband met richtlijn 2013/59/Euratom 

4. Periodiek opdracht te geven aan het RIVM om de stralingsbelasting in 
nieuwbouwwoningen te monitoren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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